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ESTÚDIO ESTÁTICO CEFALOMETRICO DE RICKETS 


LA CEFALOMETRIA ESTATICA DE RICKETS , PERMITE EVALUAR: 

• LA MORFOLOGIA CRANEOFACIAL DEL PACIENTE 

• LA DETERMINACION DEL BIOTIPOFACIAL 

• POSICIONES E INTERRELACIONES DE LOS COMPONENTES DE 

ESTRUCTURAS DENTOMAXILOFACIALES 

EL ESTÚDIO ESTÁTICO NOS PERMITE PREVEER: 

• LOS CÂMBIOS QUE SE PRODUCIRAN DURANTE EL CRECIMIENTO 

• LOS CÂMBIOS QUE SE PRODUCIRAN CON EL TRATAMIENTO 

• LA CONJUNCION DE AMBOS (VTO) 


CEFALOGRAMA DE RICKETS 
CEFALOGRAMA LATERAL -32 FACTORES 


Campo I - Problema Dentário 

Norma 

D.S 

C.B 

N.l 

Paciente 

N.D 

Relaciòn Molar 

-3,0 mm 

3,0 mm 





Relaciòn Canina 

-2,0 mm 

3,0 mm 





Resalte Incisivo (Ovcrjet) 

2,5 mm 

2,0 mm 





Sohrcmordida Incisiva (Overbite) 

2,5 mm 

2,0 mm 





F.xtrusiòn Incisivo Inferior 

1,25 mm 

2,0 mm 





Angulo Interincisivo 

130" 

6" 




1 

Campo 11 - Problema Esqueletal 

Convexidad Facial 

2,0 mm 

2,0 mm 

<«,2/afto 




Altura Facial Inferior 

47° 

4° 







Campo 111 - Problema Omo-E 

lenta rio 

! Ponición Incisivo Inferior 

1,0 mm 

2,3 mm 





Posición Incisivo Superior 

3,5 mm 

2.3 mm 





Inclinacíón Incisivo Inferior 

22° 

4 o 





Inclinación Incisivo Superior 

2T 

4° 





Altura Posterior Plano Oclusal 

0,0 mm 

3,0 mm 

<0,5/aflo 




Inclinacíón Plano Oclusal 

22° 

4 o 

>0,5/aflo 






Campo IV - Problema Estético 


Protrusión Labial 

-2,0 mm 

2,0 mm 

<0, 2/a fio 




Longitud Labio Superior 

24 mm 

2,0 mm 

>0, 3/a fio 




Distancia comisura a PL Oclusal 

•3,5 mm 


>0,l/afto 





CEFALOGRAMA DE RICKETS 
CEFALOGRAMA LATERAL -32 FACTORES 


Campo V - Proble ma Determinante 


Prnfundidad Facial 

87° 

1 

3° 

*0, 3/a Ao 




KJr Facial 

90° 

34» 





Cono Facial 

68° 

3,5° | 





Proftmdidad Maxilar 

90° 

3 o 





Altura Maxilar 

53° 

3 o 

>0, 5/a Ao 




Inclinación Plano Palatino 

I o 

'.5" 





• Plano Mandibular 

26° 

4.5° 

li. Vaflo 





Campo VI - Problema Es tr ucu I ura I Interno 


llcflciiòn ( raneal 

27° 

| 3° 

>0, 2/a Ao 




Longitud C raneal Anterior 

55 mm 

2,5 mm 

X),8/aAo 




Altura Facial Posterior 

55 mm 

3*3 mm 

X), 8/a Ao 




Posición Rama Mandibular 

76° 

3 o 





Localización Porio 

•39 ni ui 

2,2 mm 

>(),4/aAo 




Arco Mandibular 

26° 

4 o 

>0,5/aA° 




Longitud cuerpo Mandibular 

65 mm 

2,7 mm 

> 1,6/a Ao 


' 

L 



CEFALOGRAMA DE RICKETS 
CEFALOGRAMA LATERAL -13 FACTORES 
RESUMIDO 


MAXILAR INFERIOR 

NORMA 

1 * Eje facial 

90* ±3° 

2 - Profundldad faoal (angulo íaciaJ) 

87° ± 3° 

3 * Ângulo plano mandibular 

26° ± 4° 

4 - Altura facial Inferior 

47° ± 4 o 

5 - Arco mandibular 

26° ± 4 o 


MAXILAR SUPERIOR 


6 * Convexidad facial 

2 mm ± 2 mm 

7 - Profundldad maxilar 

90* ± 3° 


DIENTES 


8 - Incisivo inferior a A- Po 

1 mm ± 2 mm 

9 - Inclinación Incisivo inferior 

22 ° ± 4 o 

1 0 - 1 .** molar superior a PTV 

Edad + 3 (± 3 mm) 

1 1 Incisivo infenor al plano oclusal 

1 mm ± 1 .25 mm 

12 - Ângulo interincisivo 

130° * 10° 

PERFIL BLANDO 

13 - Protrusión labio infenor 

- 2 mm * 2 mm 


SI BIEN NO REALIZA UNA 
EVALUACION COMPLETA , 
NOS BRINDA UN PANORAMA 
GENERAL DEL CASO Y CON 
GRAN UTILIDAD PARA LA 
CLINICA. 



ESTÚDIO SAGITAL - RICKETS 


Convexidad Facial 




CONVEXIDAD FACIAL 

Es la distancia que hay entre el punto A y 
el plano facial, medido perpendicularmente, 
el plano facial esta formado entre Nasion Y 
Pogonio 

NORMA: 2.0 mm 
DS: 2.0 mm 

CB. Oisminuye 0.2 mm por arto 
INTERPRETACION 

Valores altos positivos indican una clase II 
de tipo esqueletal, valores negativos en 
clase III o sean biotipos extremos. 

Factor importante en la formulación de 
objetivos ortopédicos. 



ESTÚDIO SAGITAL - RICKETS 


Profundidad Maxilar 



PROFUND4DAD MAXILAR 

Es el Angulo formado por el piano de 
Francfoct y plano Na-A . 

NORMA 90 grados 
DS 3 grados 
CB no cambia 

INTERPRETACION 
Se mkje abajo y atrás y relaciona el 
maxilar con base de cráneo. indica si 
una dase H o III es por culpa dei maxilar 
supenor o no 




Profundidad Facial 





PROFUNDOAD FACIAL 

Esel Angulo formado entre si plano 
faaal y aí piano dê Frandort 

NORMA 07 gra do s 
DS 3 grade* 

CB aumenta 0 3 grados por ato 

INTERPRETACION 

locaiua la mandíbula en senado 
tonzontá, es útM para detonrsnar a una 
Dase I o M se daba a la mandíbula 


I 



ESTÚDIO SAGITAL - RICKETS 


Ixuigltud Cuerpo Mandibular 





LONOÍTUD CUERPO MANDIBULAR 

Et la distancia lineal entre o! punto Xi y ol 
punto Pm, conalituya an ai rmtrno e( ejo 
dal cuarpo 

NORMA 85 mm 
DS 27 mm 

CB aumanta 1 6 rnm por abo 

INTERPRETACION 

Indtca «I tamnfio maralihular roat. 

ímpoftantiaimo an al diagnostico 

diferencial da una daae Til dentaria o 

esquatstai 


Alta 


i fanal P« 



ALTURA FACIAL POSTERIOR 

Et la dalanoia hneaf dasda ai pur*o 
CF haala al punto Goraon 

NORMA 56 mm 
OS '9.3 mm 

C8 aumenta 0 8 mm por ato 
INTERPRET 

ln<>ca la altura poatenor da la cara 
esta aumentado an loa cr ag m entoa 
rváMOonatm a ntanoraa y dwmmuya 




wn mm raiKigrinii i 
Buan «ndaoador dal 
PtOfcpOf 


SI UNA O AMBAS ESTAN DISMINUIDAS , 
PODEMOS DETERMINAR UNA FALTA DE 
DESARROLLO DEL MAXILAR INFERIOR 


BIOTIPOLOGIA VERTICAL - RICKETS 


Altura Facial Inferior 


V \ 



( 


V 

') 


ALTURA FACIAL INFERIOR 

Se mide entre los puntos ENA-Xi-Pm 

NORMA: 47 grados 
DS: 4 grados 

CB: constante 

INTERPRETACION 

La magnitud de este factor indica junto a 
otros el biotipo facial, componente 
esqueletal de las mordidas abiertas o 
cerradas y probable comporta rmento 
mandibular frente al tratamiento 




BIOTIPOLOGIA 


Eje Facial 



VERTICAL- RICKETS 


EJE FACIAL 

Es el ângulo formado entre el plano 
basocraneal y el eje facial (pt - Gn de 
Ricketts) 


NORMA 90 grados 
DS: 3.5 grados 

CB; constante 

INTERPRETACION 

Interviene en la determinadón dei biotipo 
facial y en la respuesta esperable de la 
mandíbula por acdón dei credmiento y 
dei tratamiento. 





BIOTIPOLOGIA -VERTICAL- RICKETS 


Plano Mandibuiar a FH 



PLANO MANDIBULAR A FH 

Es et Angulo formado por ei piano 
mandibuiar con ei piano de Frankfurt 

NORMA 26 grados 
OS 4 5 grados 

CB Dtsrranuye 0 3 grados por ato 

ÍNTERPRET 


Es un excelente indicador dei taotopo 
faaai y de ta altura faoaí postenor 
plano mandibuiar alto se da en los 


dofccofaoates y piano 
en los braquifaaales 


baio 


MAXILAR INFERIOR 



Altura facial Pmlcrior 



ALTURA FACIAL POSTERIOR 

Es N dtlanoM btieai dMde N puiSo 
CF hwU «I pumo Goraon 

NORMA 55 mm 
OS 33 mm 

C8 aumente 0 8 mm por ato 

ÍNTERPRET 

indica Is altura postaoor da la cara 
«tia aumaotado en los cr acamamos 
rota o or M da a a ma n ora» y dammuye 
an toa rutectonales postencse* 

Buan indicador dal 
btoftpo fanal 


Arco Mandibuiar 



ARCO MANOIBULAR 

Es et Angulo formado por el oje dei 
condão y Is prolongacxòn postenor de 
eye dei cuerpo 

NORMA. 20 grados 
DS 4 grados 

cs aumenta 0 5 mm por ato 

INTERPRETACION 
Se usa en la defernmnadòn dei 
btofepo se mtde atras y valores bajot 
irxfrcan la tendentía a la mordida 
abierta 



BIOTIPOLOGIA -VERTICAL- RICKETS 

MAXILAR SUPERIOR 


Alter» Miiilif 



ALTURA MAXILAR 


Es el Angulo formado po# Is uniôn 
de loc puntoft Na-CF -A (nasron 
oenrro facMil ponto A) ooc\ véfbce 
en CF 

NORMA 53 grados 
DS 3 grados 

CB aumenta 0 5 mm por ato 


INTERPRETACION 
Se rmde edeâanle y locakra al 
maxilar en sentido vertical facto# 


i gmgivaèes de ongen 




Inr littarinn dei Plano Palatino 



tnclinaciOn DEL PLANO 
PALATINO 

Es el AngUto formado entre el plano 
peiatmo y el pleno da Eranfcfurt 

NORMA 1 grado 
05 3.6 grados 

CB es constante 

INTERPRETACION 
Es un Angulo abiedo heda atrás 
c. liando este lacto# esta aumentado 
indica londencla a la mordida atXeria 
esquelética de orlgen manlar 



ESTÚDIO DENTÁRIO- RICKETS 


INCISIVOS 

tnctinación Inctshro Superior 



ktcfinecàòn DEL MCtSfVO SUPERIOR 

Se nade e Anplo tarmedo por ei eyt ótá 
rayvQ kpanor oon e piano A Pg «f Anpio 
es ai stoenor y posaeoor 

NORMA 20 g rado s 
OS e grado » 

C 8 no CMM 

•ÍTERPRETACION 


1 1. l'rotrus4nii dd Uicisho w|wr^r 

Es lii ilisiooctn desde rl bottk incisai dcl incisivo 
iiU|K'thM ul piam» A Pi» 

VWrir normú í ^ 1.5 mm. 

/) V i 2 mm. 

/ntrrjHi ttinini Define I* p«ivtcn>it dcl incisivo viipc 
iMir cn rcliieldn .» Un maxiluiw Es um» de U*s prln 
cip<ik*s motivos dc convulln > dc indicm-Vm dcl ira 
inmicnto orioddncicu 



laMiadét larM«« lií<rwr 



lecUnaclée DEL WCWO mHOR 

Es la arwtaodn <yus ama arara m mp» tarao 
as mr— *o mdescr y ai (San »Af| «amba 
aap t aarÉa SÉ pàno 

NORMA 22 gra oj» 

OS 4 grados 
C8 no cereai 

NtOPRCIADON 
aa smafear a iador POSKXM ÜC-i 
NCISM)INF !eor mw i~n cor tt taoupo 
la poaain dal (Sarda an aa faaar âaaa y la 


«■ML 


III. Hnilniuiin dcl im-isiv»» inferior 

b u Jivu/iua ciiirc el Ixwdc incisai dcl incisivo 
inícnm v d pis no A Po medida paralcloiticnic «I 
plano udustti 


I mm 


M/rr/»rMii<n Indica cl limite untenor dc la ar- 
cada dcnlana inlcntit Define odemiv la jxnicvón 
dc esta arvada cn rclaciOn a amN*v mavilsfcv Es dc 
<buma importância paia la plamficaciòn dcl trata- 



ESTÚDIO DENTÁRIO 


CAMPO 1 PROBLEMA DENTÁRIO 


Hf LAClON MOt AH 

r*«a*«M m*r* to» pureoa mn d**»*» 4» 
í**""**""® • mM*» proyactadna 
PwrpMnrta iA»rm»nt* «oò«« pt«no Tfimd 

NORMA 3 rtn 
09 1 mm 

t*T*m»WlACION 

MmHÉu I» êElamitr) da >* (Am* 4» Anné» «mi 
URwoÉwm Mm tutore» porttwj» tndtoan 

Umm N 


Sobr«mordid« Inctalva 




V 


SOB R E MOR D4D A INCISIVA 

Dtatanoa vertcal cm «t/e lot bonjo» incteaiee de toe 
Centralea aupanore* • intonores mediri» 
f*erpendic*Aermento «I páano ocJuaal 

NORMA 2.5 mm 

08 2,0 mm 

INTERPRE7 ACK>N 

Muealra el grado de maiocAmion vnrvcal de loa 
Inativo* y etia relacionado oon el Notrpo faaal 



RICKETS 


Retacton < Canina 


T* 


Reaalte Incisivo 



* 


RtLACION CAMMA 


Et la _ _ 

Canino* en el aanado 
Plano ockjaai 


nowaNt de Mm 
proyectadoa aobra af 


NORMA 2 mm 
DS ) mm 


PITERPRE TACION 

*"0*» ■ ntvai da lot caranot 
Allé da ♦! mm intcan olaaa II denta na 


NE SALTE INCISIVO 

Oalancia hotuonüd anta loa bordet itKittoe 
Da lot cartfraJat tupenorm a infanoret medida 
Perpondicularmanla al plano ociu** 

NORMA; 2,9 rtvn 
DS 2,0 mm 

IN TERPRE TACION 

M*do al grado da maloduiion hortronUd da loa 
InciaNoa egno ooarfyuvervt* de matodueonea 
De càaae II o IN tanto dentena oomo eequatotal 


ESTÚDIO DENTÁRIO- RICKETS 


t ítriitton d«l Incwm» InfrHnr 





r I*'/ 

/ / 


A Hf «lo loirf imMhn 


EXTRUSION OCL INCISIVO *4* ERKDR 

Dwt«na« vertical doada «I borde ino&a mfenor 
hasta «I plano ocfcjsat meado 
perpendrcularment» 

NORMA 1.25 mm 

DS 2,0 mm 

INfERPRETACION 

muy Importante para «I d*agnoa*ca (Morenci* de 
aiananrto de la sobra mordida an coanio a 
culpabddad dal r>oa*vo aupenor en la trasma 



ANGUI.O INTMMNCISrVO 

AnQiao lurmado por loa njM rtiaynr*» da kxssMM 
supornw a tnAarlor an «afa latarN 

NORMA 1)0 orados 
M Agrado# 

INTFNPRfT ACION 

Valora» aumentado» mdtcao blprotroaion 
rpnnsmsdo» an la» daama 1 1 segunda diviaiôo 
>mportan»a para la atiaooa y la aalabddaü da 
tralarraaoto a largo ptaio 


EXTRUSION DEL INCISIVOS SUPERIOR 

distancia vertical desde el borde dei 
incisivo sup. Al POF. 

NORMA. 1.25mm 

DV 2.05mm 

Importante en el aumento de la 
sobremordida. 


Estúdio estetico RICKETS (tej.blandos) 


Protrusion labial 



longllud dal lábio Superior 



*»GULO NASO LABIAL 

ca al *091*0 tomado por ia baea da la 
2 * 2 * t M *ab*o aupanor (S VS) 

5 Subnaaal 
CM CoAumaia 
VS Varmabòn Sqpanor 

NORMA tio* 

OS r 

INt£RPR£TACION 
Es importar*# an la ptamScaobn da 

•«tiaooonaa aupanooaa Ciando «I 
toQtfo esta aumardado no aon raoo 
"laodatolaa dchai extmcoonae 


lONorruo ocl lábio Buatmoa 



t fV3 



; 


t * la iSalancie Hoaal wSa mk punto (me 
cunoovit • Iiímí ctm ai puniu Mpma naaal 


NOHMA 74 ffvn 
00 7 iwt 

CB Êunmráà 0 3 mm por aAo 

•NTV liPÜt TACION 

La kinyiiijc] ittiiini e» vrpnname an caao» de 
MMvtM omgmai y te (nxuMioeri ifta reatora* 
iotnie«ón o aotruõion inciane 
Li nafeaor dei Iiíno tinto» tar meiar • ie 
•Itur ■ de ia coro na da I trwianm Mipanor y a la 
altura M (lurOu A nwlNlo hnruomemanle 


Distancia Comiaura a pl Oclusal 



PROTRUSION LABIAL 

Es ia dtstancta qua hay daado al labio inferior 
(LL) hasta ai plano estébco 

NORMA -2 0 mm 
DS 2.0 mm 

CB: diaminuya 0.2 mm por aAo 

INTERPRETACiON 

Mide la reiactôn da los lábios con ei perfil 
blendo y factor clave para ev aluar postbies 
evtraooones dentanas 



D«T COMISURA A PLANO OCLUSAL 

8a irsd# llnealmerrte dosii al punlo oomaura 
(Em) hasla al plano ocAjmp y an toma 
perpendicular 

NORMA -3» mm 
0S no bana 
CS aumenta 0 1 mm por aAo 

INTERPRETACION 

Et «anilar al factor anterior, arando al pèano 
oclusal esta por detoejo de la oormaura al valor 
at negativo y vtoeversa 


VERT- DETERMINACION DEL BIOTIPO FACIAL 


1. EJE FACIAL 90° 

2. PROFUNDIDAD FACIAL 87° 

3. PLANO MANDIBULAR 26° 

4. ALTURA FACIAL INFERIOR 47° 

5. ARCO MANDIBULAR 26° 

VALORES NEGATIVOS= paciente dolicofacial 
VALORES POSITIVO= paciente braquifacial 


Dolico severo=-2 
Meso = 0 


Dolico=-l 
Braqui= +0.5 


Dolico suave= -0,5 
Braqui severo= + l 




ANALISIS COMPARATIVO ENTRE 

CEFALOGRAMAS 


ANTEROPOSTERIOR 

ANB (Steiner) - ANG. DE LA CONVEXIDAD FACIAL -disto-mesio-neutro 

SNA - PROFUNDIDAD MAXILAR -adelantado- retruido -normo 

SNB- PROFUNDIDAD FACIAL -adelantado retruido normo 

Por tamano de maxilares 

LONG. MAXILAR Esp.nasal anterior -Esp.nasal post. (Schwarz) 

LONG. MAXILAR INF. SeNa+3mm (Schwarz) - LONG.CUERPO MANDIBULAR 

VERTICAL 

ANG. B(Schwarz) - ALTURA FACIAL INFERIOR +divergente-convergente 

EJE FACIAL -divergente +convergente 

si acompahan 

GoGn-Sn (Steiner) PLANO MANDIBULAR (ante-retroposicion) 

ALTURA FACIAL POSTERIOR + braqui 

ANG. J (Schwarz) - INCLINACION DEL PLANO PALATINO retro-anteposicion 

ALTURA MAXILAR + retrop. Max. Sup - antep. Max sup 

DENTÁRIO 

1SpP= 1 APog. Inclinación 2 

protrusion mm 
IGoGn = lAPog. Inclinación 2 

protrusion mm 


